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अल भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पथ ) 

अभिसचना 

नई दिल्ली, 13 अगस्त , 1996 
सा . का . नि . 363 ( अ ). - केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास 
अधिनियम , 1963 ( 1963का38 ) की धारा 132 की उपधारा ( 1 ) के 
साथ पठित धारा 124 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, नम मंगलूर पत्तन न्यास द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ 
संलग्न अनुसूची में दर्शित नव मंगलूर पत्तन न्यास कर्मचारी ( सेवा -निवृधि 
पश्चात् अंशदायी बाहप और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा संशोधन ) विनियम , 
1996 का अनुमोदन करती है । 

2. उक्त विमियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन 
की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

अनुसूची 
नवमंगलूर पसम न्यास कर्मचारी ( सेवानिवृत्ति पश्चात् अंशदायी 

माय और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा ) 

संशोधन विनियम, 1996 
महापसन न्पास अधिनियम 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 
प्रदत्त शक्सियों का प्रयोग करते हए, मव मंगलर पत्तम न्यास बोर्डको नव 
मंगलूर पसन भ्यास कर्मचारी ( सेवा-निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और 
अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा ) विनियम 1991 जो भारत का राजपत्र असाधारण 


अंक दिनांक 21 जून, 1991 में सा . का. नि. सं. 312 ( ई) में प्रकाशित है , 
में निम्नलिखित संशोधन करता है, बशर्ते कि उपर्युक्त अधिनियम की धारा 
124 के अधीम अपेक्षित केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो, अर्थात् : 
1. ( i ) संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ : ये विनियम नव मंगलूर पचन 

न्यास ( सेवा-निवृत्ति पश्चात् अंशदायी बाह्य और अंतरंग 

चिकित्सा प्रसुविषा) संशोधन विनियम , 1996 कहलाएंगे । 
( ii ) पे सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होंगे । 
2. नवमंगलूर पसन न्यास कर्मचारी ( सेवा- निवृत्ति पश्चात् बाह्य 
और अंतरंग चिकित्सा प्रसुविधा ) विनियम 1991, विमिपम 5 ( क ) में 
निम्नलिखित वाक्य प्रतिस्थापित होंगे : 

" नव मंगलूर पत्तन न्यास अस्पताल में विहित औषधि तथा 
इंजेक्शन पत्तन के स्टॉक में रहने पर पूर्ति की जाएगी । नव 
मंगलूर पत्तन न्यास अस्पताल में आयुर्वेदीप/ होमियोपैथिक औषधि 
सहित यदि कोई औषधि एंव इंजेक्शन अनुपलब्ध हैं तो आरंभ में 
उन्हें अपने खर्च पर खरीद लेना चाहिए । इस प्रकार की खरीद 
के खर्च की , ठम नकद बिलाऔषधि प्राप्ति बिल को मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी/ संबंधित प्राधिकारी/ चिकित्सोपचारक द्वारा 
ठीक रूप से प्रमाणित करने पर, सी . सी . एस. ( एम. ए.) नियम 
के अधीन, लेखा विभाग द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी । 
. . . [ सं पी . आर:-- 12016 /12/95 - पी . ई. -I ] 

अ. कु . रस्तोगी, संयुक्त सचिव 
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

(PART II - - SEC , 3 (1)] 
fauft : - 44 -- # . 4 . FL . 312 ( 8) fanzine Port Trust Employees (Contributory Outdoor and Indoor 
21- 6 - 1991 R $ 19 

741 # F 

Modical Benefit after Retirement) Regulations 1991, pub 
Rt : 

lished as GSR 312 (E ) in the Gazette of India, Extraordinary 

dated 21st June, 1991, namely: - 
(1) FI TIL AL F . 879 ( ) fa 14 17 - 11 - 92. 

1. (1) Short Title and Commencement : These regu 
(i ) FT. 97. ft. . 50 ( 6) fai 01- 2 - 94 . 

lations may be called Now Mangalore Port 
(ii ) Fl. . A . H . 646 ( ) fa7145 19 - 9 -95. 

Trust Employcos (Contributory Outdoor and 
Indoor Modical Benefit after Retirement) 

Amendment Regulations, 1996 , 
( H ) They shall come into force on the date of their 

publication in the Official Gazette 
MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

2 . In Regulation 5 (d ) of the New Mangalore Port Trust 
(Ports Wing ) 

Employees (Contributory Outdoor and Indoor Medical 
NOTIFICATION 

Benefit aftor Retirement) Regulations 1991 shall be substi 
Now Delhi, the 13th August, 1996 

tuted by the following : 
G .S .R . 363 ( E ).-— In exercise of the powers conferred 

" Such medicines and injections as may be prescribed 
by sub - section ( 1) of section 124 , read with sub -section ( 1) 

at Now Mangalore Port Trust Hospital will be sup 
of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the 

plied without any charge if they are available from 
Central Government hereby approves the New Mangalore 

tho stock ofmodicines and injections maintained at 
Port Trust Employcos ( Contributory Outdoor and Indoor 

the Hospital. If any medicines and injections includ 
Medical Benefit after Rotirement) Amendment Regulations, 

ing Ayurvedic Homoeopathic medicines aro not 
1996 made by the Board of Trustcos for the Port of New 

available at New Mangalore Port Trust Hospital, the 
Mangalore and set out in the Schodule annexed to this Noti 

same should be purchased by him /hor athis /her own 
fication 

cost initially and ho /she will be reimbursed the cost 
2 . The said regulations shall come into force on the 

as provided under C . C .S. (MA.) Rules by the AC 
date of publication of this notification in the Official Gazette . 

counts Department , the cost involved on production 

of the cash memo/ rccoipted bill duly cortified by the 
SCHEDULE 

ChiefMedical Officer/concerned Authorised Modi 
NEW MANGALORE PORT TRUST EMPLOYEES 

cal Attendant." 
(CONTRIBUTORY OUTDOOR AND INDOOR 

No. PR - 12016 /12/95 -PE - I] 
MEDICAL BENEFIT AFTER RETIREMENT) 

A . K , RASTOGI, Jt. Socy . 
AMENDMENT REGULATIONS 1996 , 

Foot Note : The principal regulations were pub 
In exercise of the powers conferred by section 28 of 

Lished in the Gazette of India vide GSR No. 312 (E ) dated 
the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) the New 

21 -06 - 1991 and subsequently amended vide : 
Mangalore Port Trust Board hereby makes, subject to the 

(i) GSR No. 879 (E ) dated 17 - 11 - 92 . 
approval of the Central Government under section 124 of the 

(ü ) GSR No . 50 (E ) datod 01 -02 - 94 . 
above Act, the following amendment to the New Mangalore ( iii ) GSR No. 646 (E ) dated 19 -09- 95 . 
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